— I R24 | — 



— I R27 | -. [7C16 



»- | R22 | — |'C25'| 



-| R26 |-» I 1 'C14 
I-C24-I - • •"• ■ 



I'C21»| 



JP.l 



IC18 



r^-ri 



^~^i 




T 



icia 



IS2 



l'C1B.| 



T 



CS C9 C10 



I . i 1 IC8. 




Part 



Value 



Part 



Value 



C1 


47n 


C2 


1n 


C3 


100n 


C4 


10n 


C5 


10n 


C6 


1n 


C7 


10n 


C8 


22u 


C9 


22u 


C10 


22u 


C11 


220p 


C12 


12p 


C13 


220p 


C14 


10n 


C15 


7-35p trimmer 


C16 


opcionalis 


C17 


47n 


C18 


47n 


C19 


47n 


C20 


47n 


C21 


47n 


C22 


47n 


C23 


47n 


C24 


47n 


C25 


47n 


C26 


100u 


C27 


56p 


C28 


27p 


IC1 


6264 (v. 62256) 


IC2 


6264 (v. 62256) 


IC3 


27C256 


IC4 


Z80A CPU 


IC5 


74LS245N 


IC6 


74LS164N 


IC7 


74LS374N 


IC8 


74HC273 


IC9 


74HC273 


IC10 


74LS157N 


IC11 


74HC273 


IC12 


74LS32 


IC13 


74LS04 (v. 74H 


IC14 


74LS32 


IC15 


74LS74N 


IC16 


74LS153N 



IC17 


74LS74N 


IC18 


74LS74N 


IC19 


74LS02 


IC20 


74LS04(v. 74HC14) 


IC21 


MC1377 


JP1 


JP1X3 


JP2 


JP1X3 


JP3 


JP1X3 


JP4 


JP1X3 


JP5 


opcionalis (1X8-as tiiskesor) 


JP6 


JP1X3 


CON1 


2X10-es tuskesor 


Q1 


4,43MHz 


R1 


560 (ha IC1 9 74HCxx tipusu, akkor elhagyhato) 


R2 


1.5k 


R3 


750 


R4 


3k 


R5 


750 


R6 


1.5k 


R7 


3k 


R8 


1.5k 


R9 


750 


R10 


100 


R11 


100 


R12 


100 


R13 


atkotes 


R14 


atkotes 


R15 


atkotes 


R16 


51k 


R17 


1k 


R18 


4,7k 


R19 


1k 


R20 


1k 


R21 


opcionalis (egyebkent atkotes) 


R22 


opcionalis 


R23 


4,7k trimmer 


R24 


75 


R25 


3k 


R26 


opcionalis 


R27 


1k 


R28 


4,7k (ha van D1 es D2) 


D1 


1 N4148 (szukseg eseten) 


D2 


1 N4148 (szukseg eseten, egyebkent atkotes) 


T1 


BC182 (opcionalis R21,R22-vel) 



